

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG AZ UJFEHERTO, DEBRECENI UT 14-24., 
SOPRON, BÁNFALVI ÚT 12. SZÁM ALATTI BOLTUNKBAN ÉRVÉNYES 


SZUPER AR! 


SZUPER AR! 


SZUPER AR! 


/csomó 





89 


BELGA 
CSOKOLÁDÉS¬ 
MEGGYES PÁRNA 

1 kg =989 Ft 


90 § 

- 35 % 


BACONÖS- 
GOUDÁS BUCI 

1 kg = 989 Ft 


Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak. Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. 

*A beszállító által megadott adat, amely a termék szallításkori minimum tömegét vagy méretét jelöli. 










































FRISS HÚSOK 






' í __ 

HÚSFARM 

FRISS, 

SÜTNIVÁLÓ KOLBÁSZ 

Csípős / ízesített 
1 kg = 1398 Ft 




4 

m á 

20 % 

1 

* 

699, | 

559 



V 


: > a*. 







HÚSFARM 

FRISS, EGÉSZ 
|HŰTÖTT | CSIRKECOMB 

1 kg = 505 Ft 


1 

- 25 % 

A 

579. 

129 





< 






SZUPER AR! 



HÚSFARM 

FRISS 

PULYKAMELLFILÉ 

Csont és bőr nélkül 
1 kg = 1446 Ft 


850g 

1229 



m 


300 g 

- 12 % 


HUSFARM 

FRISS, CSIRKE 
BELSŐ MELLFILÉ 

1 kg = 1464 Ft 



4S9p, 

439 



PIKOK 

SZELETELT 
FŐTT KARAJ 

Csemege / fokhagymás 
1 kg = 2490 Ft 

100 g 

- 21 % 


319. 

249 



BARONI 

SZENDVICS- 

SONKA 

1 kg = 924 Ft 

800 g 

- 22 % 


949, 


739 



Az akció kizárólag az Úfehértó, Debreceni út 14-24., Sopron, Bánfalvi út 12. szám alatti boltunkban érvényes. Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak. 
Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. 
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KIVÁLÓ MINŐSÉG 

NNYI 







CHEF SELECT 

SAJTBURGER 
3 KETCHUPPAL 

Szárnyas- / sertéshúsból 
1 kg = 1435 Ft 

320 g 




500 g 


500 g 


649. 

459 

TOPPO 

jÉk. RÁNTOTT 
SAJT 

Natúr / chilis / zöldfűszeres 

1 kg = 1098 Ft 

819. 

549 

GYORSFAGYASZTOTT 

MCENNEDY 

HAMBURGER 

HÚSPOGÁCSA 

1 kg = 1 798 Ft 

1139 

899 


iküQfti 


ÖLASZ FELVÁGOTT 





BARONI 

FELVÁGOTT 

Zala / olasz / 
fokhagymás 
1 kg= 927 Ft 

150 g 

- 30 % 


199. 

139 



J—-1-1- 1_I 



: o- v* f| 



4 x 100 g 

- 27 % 


MILBONA 

SZAFARI PUDING 

Csoki / vanília 
1 kg = 648 Ft 


359. 

259 


Kakaói 

ital , a* 




PILOS 

KAKAÓS 

ITAL 

II = 218 Ft 

500 ml 

- 31 % 


159p. 

109 







CHEF SELECT 

LASAGNE 

Sajtszósszal / marhahússal / 
sertéshússal / 
sertéshússal és spenóttal 
1 kg =1123 Ft 


400 g 

- 35 % 


699. 

449 



w 

FflUIT VOGURT 

ri $ 


Ír 



f 


YOGURT 



|HŰTÖTT| 

MILBONA 

JOGHURT 

Vanília / eper / sztracsatella / 
őszibarack-maracuja 


— 

- 30 % 

4 

649. 

149 


Az akció kizárólag az Üfehértó, Debreceni út 14-24., Sopron, Bánfalvi út 12. szám alatti boltunkban érvényes. Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak, 

Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. O 


















































MCENNEDY 


HAMBURGER- 

ZSEMLE 

1 kg = 664 Ft 


300 g 



-20% 

] 

249. a 

L99. 


\ 


KANIA 



PIRÍTOTT 

HAGYMA 

1 kg = 1327 Ft 

150 g 

- 33 % 


2S9. 

199 


T I l * 


ÁRGUS 

ALKOHOL- 
MENTES SÖR 

11= 178 Ft 

0,5I 


- 31 % 





FRJIE 

-v-— 

r— mw i 



HuÖbnk«íM 

rm 

Iái 


iüo*. 



MULTIVITAMINLE 

1 I 

- 21 % 


279. 


219 


1 Ll > 



TASTINO 

CITROM ÍZŰ/ 
KAKAÓS KRÉMMEL 
TÖLTÖTT OSTYA 

1 kg = 645 Ft 


200 g 



- 27 % 

] 

179. ■ 

L29 



FRESHONA 


ÉDES-FŰSZERES 

CSEMEGEUBORKA 

1 kg = 775 Ft 


Töltőtömeg: 360 g 

- 30 % 




GOODY 

MÉZES 

GABONPEHELY 

1 kg = 676 Ft 


250 g 



- 32 % 

1 

249. ■ 

L69 


Az akció kizárólag az Úfehértó, Debreceni út 14-24., Sopron, Bánfalvi út 12. szám alatti boltunkban érvényes, szám alatti boltunkban érvényes. 
Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak. Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. 














































